nz. Ludwik Smyczyiski 


emer. Okregowy inspektor Pracy w Krakowie 


zmarł dnia 19 maja 1945 r. w Makowie Podhalañskim. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA 


odprawiona zostanie 
w poniedziałek dnia 28 maja 1945 r. o godzinie / rano w kościele 
Najśw. Marii Panny przed wielkim ołtarzem 


na którą zapraszają 


żona, córki, zięć, wnuczka, wnuk, nieobecni synowie i córka, 
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